Uniwersytet Jagielloński z głębokim żalem zawiadamia, YY . 


że w dniu 7 października 2002 r. w wieku 85 lat zmarła 


w Krakowie 


S.p. 
Dr Wanda ALTENDORF 


Emerytowany starszy wykładowca, długoletni pracownik Instytutu 
Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odznaczona Krzyżem 


Kawalerskim i Złotym Krzyżem Zasługi. 


Nabożeństwo żałobne przy Zmarłej zostanie odprawione w poniedziałek 
14 października 2002 r. o godz. 102° w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim, 


po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku 


Rektor i Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Dziekan i Rada Wydziału Historycznego 
Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Historii Sztuki 


oraz cała Wspólnota Akademicka 


